LUDMIŁA z HAJNOSÓW 


ŚNIESZKO 


Żona sędziego 


przeżywszy lat 50, zmarła opatrzona Sw. Sakramentami, 
w dniu 22 listopada 1952 roku we Wrocławiu. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła parafialnego w Czarnym Dunajcu 


na cmentarz miejscowy nastąpi w piątek dnia 28 b. m. po nabożeństwie 
żałobnym, które zostanie odprawione 0 godzinie ccoo „ABM 


O czym zawiadamiają: 
mąż, dzieci i rodzina. 


